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Gros ventre 


Gros ventre (ranskaksi "suuri vatsa”) on kuolemassa 
oleva arapahon murre, jonka SIL International 
luokittelee arapaho-kielten alaryhmään kuuluvaksi 
kieleksi (muut ovat arapaho ja nawathinehena). Gros 
ventreä puhuu muutama gros ventre -heimoon kuuluva 
vanhus Fort Belknapin intiaanireservaatissa 
Montanassa, Yhdysvalloissa 

Gros ventren erikoisuutena on, että miehet ja naiset 
lausuvat sitä eri tavalla: naiset käyttävät "k"-äännettä 
kun taas miehet käyttävät "tj" ja "ch" -äänteitä. Nuoret, 
jotka ovat opiskelleet kieltä, eivät ole kuitenkaan 
käyttäneet enää sukupuolisia murre-eroja kielessään, 
joten tämä erityispiirre on häviämässä vaikka kieli 
säilyisikin elinvoimaisena. ^ 

Lähteet 


gros ventre 
Oma nimi Ahe tai A'ananin 
Muu nimi atsina 

Tiedot 

Alue Montana 

Puhujia muutamia 

Kielitieteellinen luokitus 
Kielikunta algilaise t kielet 

Kieliryhmä algonkin-kielet 

tasankojen algonkin-kielet 
(arapaho) 

Kielikoodit 

ISO 639-2 arp 

ISO 639-3 ats (http://www-01.sil.Org/iso639-3/d 
ocumentation.asp?id=ats) 

Ohje 


1. https://www.ethnologue.com/show_language. asp?code=ats 

2. http://www.native-languages.org/gros.htm 


Noudettu kohteesta "https://fi.wikipedia.Org/w/index. php?title=Gros_ventre&oldid=14371816” 
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